АНАЛИЗ РАБОТЫ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ 


И. О. Фамилия 

Организация 

Е-таі1: 

Показана возможность расчета максимально допустимого значения постоянной време- 
ни, соответствующего допустимым потерям (Аннотация) .... 

В [1, 2] показано, что усилительный каскад с автоматической регулировкой по- 
требляемого тока (АРПТ) позволяет получить ... 
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